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inżynier - elektryk, docent Politechniki Warszawskiej, kierownik elektrowni 
w Rudzie Śląskiej, porucznik Wojsk Polskich 


poległ w obronie Ojczyzny dnia 29 września 1939 r. w Zadzielsku, w Karpatach Wschodnich, 
przeżywszy lat 32. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w poniedziałek dnia 30 września 1946 roku o godzinie 9'30 rano w kościele 
00. Reformatów, obok placu Szczepańskiego, o czym zawiadamiają: 


matka, zona i córeczka. 


Z. kład pogrzebowy „CONCORDIA" 
JANA WOLNEGO 
rąk zczepański L. 2 — Telefou 553-8 
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